Najlepsza aplikacja poziomica na iPhone'a i Androida (2026)
Porównanie najlepszych aplikacji poziomicy na iOS i Androida — dokładność, funkcje i to, które naprawdę działają bez reklam i płatnych barier.
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Czy aplikacje poziomicy w telefonie naprawdę działają?
Krótka odpowiedź brzmi: tak — współczesne smartfony mają akcelerometry MEMS na tyle dokładne, by poradzić sobie z większością prac poziomujących w domu i na budowie. Różnica między aplikacjami nie tkwi w sprzęcie, lecz w tym, jak dobrze aplikacja odczytuje ten czujnik, jak prezentuje dane oraz jak radzi sobie z zakłóceniami i kalibracją.
Oto co odróżnia dobrą aplikację poziomicy od frustrującej i które warto zainstalować w 2026 roku.
Co wyróżnia dobrą aplikację poziomicy
Zanim porównamy aplikacje, warto wiedzieć, które funkcje faktycznie mają znaczenie:
	Kilka trybów — libella okrągła (płaska powierzchnia), poziom w pionie i w poziomie oraz pomiar kąta obejmują różne zadania z życia codziennego.
	Kalibracja — możliwość wyzerowania czujnika względem znanego punktu odniesienia, bo żadne dwa telefony nie mają fabrycznie idealnie ustawionych czujników.
	Informacja o tolerancji — wskaźniki wizualne, które mówią «jesteś blisko», zanim powiedzą «jest w poziomie», zamiast prostego zaliczone/niezaliczone.
	Funkcja przytrzymania — blokuje odczyt, dzięki czemu możesz odsunąć telefon od powierzchni i nadal odczytać pomiar.
	Wykrywanie zakłóceń — ostrzega, gdy pole magnetyczne zniekształca odczyt.
	Brak reklam — bo nie zamkniesz wyskakującego okienka, trzymając łatę przy słupku ściany.

Bubble Level & Angle Gauge
Platforma: iOS i Android | Cena: bezpłatnie, bez reklam | Offline: tak
To najbardziej kompleksowa bezpłatna opcja dostępna na obu platformach. Cztery tryby pomiaru obejmują wszystkie typowe zastosowania. System kalibracji 180° pozwala skalibrować aplikację na znanej płaskiej powierzchni, zapisać kilka profili kalibracji i cofnąć błędy. Pasek pewności pokazuje stabilność czujnika w czasie rzeczywistym — jeśli na odczyt wpływają zakłócenia elektromagnetyczne (od pobliskiego głośnika lub silnika), aplikacja zasygnalizuje to, zanim zaufasz błędnemu pomiarowi.
System podpowiedzi tolerancji (OK / NEAR / OUT) to funkcja, która naprawdę się wyróżnia. Zamiast pokazywać samą liczbę, informuje, kiedy mieścisz się w dopuszczalnym zakresie dla danego zadania — bardzo pomocne, gdy stoisz sześć metrów nad ziemią na drabinie i nie możesz wpatrywać się w kąty z miejscami po przecinku.
Pobierz: iPhone | Android
iHandy Level (iOS)
Platforma: tylko iOS | Cena: bezpłatnie z reklamami, dostępna wersja Pro
Jedna z pierwszych aplikacji poziomicy na telefon. Dokładna w podstawowych zastosowaniach, ale wersja bezpłatna wyświetla banery reklamowe, które przeszkadzają w trakcie pracy. Ogranicza się do podstawowego trybu libelli — bez pomiaru kąta i profili kalibracji w wersji darmowej.
Bubble Level od NixGame (Android)
Platforma: Android | Cena: bezpłatnie z reklamami
Działa, ale interfejs jest przestarzały, a reklamy pojawiają się na dole ekranu, dokładnie tam, gdzie spoczywa kciuk. Brak wykrywania zakłóceń. Do prostych zadań wystarczy, ale brakuje jej głębi Bubble Level & Angle Gauge.
Clinometer + bubble level (iOS)
Platforma: iOS | Cena: freemium
Dobra funkcja inklinometru, popularna wśród fotografów do sprawdzania przechyłu aparatu. Interfejs jest mniej intuicyjny przy pracach remontowych w domu, a pełen zestaw funkcji ukryty jest za płatną barierą.
Którą aplikację zainstalować?
Dla większości użytkowników Bubble Level & Angle Gauge to oczywisty wybór — obejmuje wszystkie potrzebne tryby, działa offline, nie ma reklam, a jej system kalibracji jest najlepszy w swojej klasie. Nie ma powodu, by płacić lub znosić reklamy, skoro istnieje w pełni wyposażona darmowa opcja.
Jeśli korzystasz tylko z iOS i dużo fotografujesz, warto rzucić okiem na Clinometer ze względu na funkcje pomiaru przechyłu, ale przy budowie i pracach domowych przewagę ma Bubble Level & Angle Gauge.
Dokładność w porównaniu z fizyczną poziomicą
Akcelerometry w telefonach osiągają zwykle dokładność ±0,1°–0,5°. Dobra profesjonalna poziomica o długości 60 cm osiąga około ±0,05°, więc telefon jest nieco mniej precyzyjny na skrajnym końcu skali. Przy wieszaniu półek, montażu sprzętu AGD i domowych projektach ta różnica nie ma znaczenia. Przy budownictwie precyzyjnym czy wylewaniu fundamentów skalibrowana fizyczna poziomica pozostaje standardem zawodowym — telefon jest wygodnym uzupełnieniem, a nie zamiennikiem.
Pobierz najlepszą darmową opcję
Bubble Level & Angle Gauge na iPhone'a i Androida — bezpłatnie, bez reklam, działa offline. Kalibracja i wskaźniki tolerancji czynią z niej najbardziej praktyczny wybór na 2026 rok.
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